EDWARD RUSSER 


podurzędnik kolei Północnej, 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 31 sierpnia 1900 roku. 


W żalu pozostała zona, dzieci i wnuk, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w niedzielę dnia 2 września b. r. o godzinie 4 popołudniu z domu pod 
L. 8 przy ulicy Bosackiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 3 września b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Cz:ionkami drukarni Z 1iazkowej w Krakowie. 


